Ś. P. 


Dr. ANDRZEJ KOPY TKO 


urzędnik dyrekcji kolejowej 


zmarł w Jugosławii w Semlinie dnia 2 maja 1944 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Skawinie dnia o godz. 


na które zapraszaią w nieutulonym żalu pogrążeni: 


żona, synowie i rodzina. 
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